シャ ー プ 製 LED 照 明 器具 配 光 デー タ シ ー ト 形 名 DL-D1501L 


電球 色相 当 
半 全 委 人 HMlea > L2H bb 12 
用 


光度 [cd/1.000Im] 


配 光 曲線 (cd/1.000Im) 
120° 150° 180° 150° 120° 


= 


| 天 電 0 0 80 | 70 | 50 | 30 |20| 0 | 
射 [ 壁 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 liolol 
日 釣 照明 率 (x001 

| 06 | 91| 84| 82| 78| 77| 74| 90| 84| 82| 78| 76| 74| 80| 77| 76| 74| 75| 74| 71| 70| 
| 08 | 99| 90| 90| 85| 84| 81| 97| 89| 89| 84| 84| 81| 87| 83| 83| 80| 81| 80| 77| 76| 
| 10 |104| 94| 95| 89| 90| 85|102| 93| 94| 88| 89| 85| 92| 87| 87| 84| 86| 84| 81| 80| 
| 125 |109| 96|101| 92| 95| 89|106| 95| 99| 92| 94| 88| 96| 90| 92| 88| 90| 87| 85| 84| 
| 15 |112| 98|104| 94| 99| 91|109| 97|102| 94| 97| 91| 99| 93| 95| 90| 92| 89| 87| 86| 
| 20 |116| 101| 109| 98|104| 95| 113| 100| 107| 97|102| 95| 103| 95| 99| 93| 96| 92| 90| 89 
| 25 119|102| 113| 100| 108| 97| 115| 101| 110| 99|106| 97|105| 97|102| 95| 98| 94| 92| 91| 
| 30 1121| 103| 115| 101| 111| 99| 117| 102| 113| 100| 109| 98|107| 99|104| 97|100| 96| 94| 92| 
| 40 |123| 105| 119| 103| 115| 101| 119| 104| 116| 102| 112| 100| 109| 100| 107| 99|102| 97| 96| 94| 
| 5.0 |125| 106| 121| 104| 118| 103| 121| 104| 118| 103| 115| 102| 111| 101| 109| 100| 104| 98| 97| 95| 
| 7.0 1127| 106| 124| 105| 121| 104| 122| 105| 120| 104| 118| 103| 113| 102| 111| 101| 105| 100| 98| 97| 
| 10 128| 107| 126| 106| 124| 105| 123| 106| 122| 105| 120| 104| 114| 103| 113| 103| 107| 101| 99| 98| 


シャ ー プ 株 式 会 社 


